1 
rev|zone| econ] REVISION =| PPD 
NOTE: uNLESS OTHERWISE SPECIFIED -At Os INITIAL RELEASE Ea 
———————— TB | FO84 SILKSCREEN FILM CHANGE |42< | 
| ALLIDIODES IN4150 ic | |Fie3| PAGE 2- ADDED R53 
RESISTORS 1/4w 5% : 


CAPACITANCE IN UF 


D 
los ww e=a a pans) — = Sree (Serre So oe ee eee = spo. ~~ 
| | 
| OUTPUT : : 
te 28UH 
| +12V 
TO SWEEP 
eee anne tena ee ee epee eed 
| LINE FILTER | POWER INPUT | PRIMARY | 
LF2 | 
UR OS Be ; 1 swt R39 iN4007 OX l 
oo . Eve) 4) +12V 
| ce : 
(2) (COLD) 
C37 aa 3 
¥. 2N6394] 
| J4-6 2 + 5V 
I RETURN 
2200UF 
i0v 
Me feet net ees: So = Se a 
| CR30 -l2V 
| IN4007 
| eee 
| 
| BATTERY 
| 
en Ws pee ee ee Bk a Me ee et “ 
| 
| 
a] 
, mae | 51) cont. - SPEAKER 
| | a 
2N5306 — 
CR28 | 
| IN 400! | 
| 
| | 
| CRIS | 
6.2V R38 
j 12K | 
| 1% 
| 
) | | 2 
i PRIMARY REGULATOR } SECONDARY REGULATOR oneal THE INFORMATION CONTAINED HEREIN 1S THE PROPRIETARY 
Ut ee, eee Sa Be te ces Nee SE i Fe es ho SAG eter Ye Sette Fo te Ne, te doe he Sans mes aa : DRFT 127) 1 TOMADACR TE DOME 
foi < [eel tc Pa), Ere 
BRS Arr thy MFG APPXL Tg 
bk ea SWEEP/ POWER 
SUPPLY 
lecc [|| 050-0074-¢ 
4 3 2 1 


